0. WITALIS KULACZ 


Kaplan zakonu OO. Bernardynów w Krakowie, 


przeżywszy lat 50, w zakonie 27, kapłaństwa 22, po długiej a dolegliwej 
chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 pazdzier- 


nika 1895 roku. 
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Exportacya zwiok odbedzie sie po zatobnem Nabozenstwie we wtorek 
dnia 8 października r. b. z kościoła OO. Bernardynów na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalski. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


